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<A Wrocław, 9 lipca 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OWR.4210.24.2019.24091.IV.GM 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018r. poz. 2096ze zm.) oraz art. 30 ust. li art. 47 ust. 2 ustawy zdnia 10kwietnia 1997r. — Prawo 
energetyczne (Dz. U. z2019r., poz. 755 ze zm.) oraz $ 28ust. l rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), 


po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 
"Ciepło - Jawor" Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Jaworze 
posiadającego numer indentyfikacji podatkowej NIP: 695-13-96-354 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem, 
postanawiam 


zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzoną moją decyzją z dnia 
16 listopada 2018 r. nr OWR.4210.28.2018.24091.[V.MS, w zakresie zmiany cen istawek opłat, która to 
zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność 
koncesjonowaną w zakresie wytwarzania iprzesyłania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została 
zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zdnia 16 listopada 2018r. nr 
OWR.4210.28.2018.24091 IV.MŚ. Okres obowiązywania taryfy ustalono do dnia 31 grudnia 2019 r. W dniu 
27 czerwca 2019r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zmiany taryfy dla ciepła w zakresie cen 1 stawek opłat. 


Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie 
z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony 
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony. 


Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym 
słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu. 


POUCZENIE 


1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów — za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 3Oust. 213 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt l iart. 4797 $ 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego). 


2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
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uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub 
w części (art. 479% Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo- 
Zachodniego Oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50- 
032 Wrocław. 


3) Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku 
zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. okosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
z 2018r. poz. 300 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosowanie do 
przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy 
prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydal decyzję (art. 127a $ lustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - 
kodeks postępowania administracyjnego 


5) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


6) Stosownie do art. 47 ust. 4ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni inie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 


7) Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie również 
zamieszczona w Biuletynie Braażowym URE - Ciepło. 


z up. Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki 
Dyrektor Południowo- 
Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą we 
Wrocławiu 


Monika Gawlik 


Otrzymują: 
1) Ciepło - Jawor Sp. z 0.0. 
ul. Moniuszki 2a 
59-400 Jawor 
2) Wojewoda Dolnośląski 


Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie 
skarbowej. ...................... 


Id: 63C37208-0A91-4FC9-94B4-F4CE875CD95E. Podpisany Strona 2 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 146 (146) 11 lipca 2019 r. 


Załącznik do decyzji Prezesa URE 
nr OWR.4210.24.2019.24091.IV.GM 
z dnia 9 lipca 2019 r. 


ZMIANA TARYFA DLA CIEPŁA 
„Ciepło-Jawor” Spółka z 0.0. 


W taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa „Ciepło-Jawor” Spółka z o.o. stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2018 r. Nr: O0WR.4210.28.2018.24091.IV.MS wprowadza się 
następujące zmiany: 


CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, punkt 4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło otrzymuje 
brzmienie: 


; ; ; Symbol grupy taryfowej 
EE ROR A3 


zł/MW/rok 146 519,99 
Cena z zamówioną moc cieplną 
zł/MW/miesiąc 12 210,00 


Cena nośnika ciepła 25,47 
Stawka oplaty stałej za usługi zł/MW/rok 2851 1,09 35 55 1,39 
przesyłowe zł/MW/miesiąc 2 375,92 2 962,62 


Stawka opłaty zmiennej za usłu- UGI 15,35 
gi przesyłowe 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek naliczany 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 
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